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PART III 


Stores Purchase 


Ground Water Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ജി. ഡബ്ലു . ഇ ./620/ 2013 . 2014 സെപ്റ്റംബർ 29. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജില്ലാ ഓഫീസർ, ഭൂജല 
വകുപ്പ്, എറണാകുളം താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യു ന്ന തിന് മത്സ രസ്വഭാ വമുള്ള പ്രത്യേകം മു ദ വച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസുകൾ 23- 10 - 2014 മുതൽ 29 - 10 -2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 
ഒരു മണിവരെ ഭൂജല വകുപ്പ്, എറ ണാ കുളം ജില്ലാ 
ആ ഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 
( 29 - 10 - 2014 ) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ ടി ഓഫീസിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും 30 - 10 - 2014 - ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് ജില്ലാ 
ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഘാസുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 


തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം മേൽ ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും നടത്തുന്നതുമായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും ജി. ഡബ്ല് . ഇ .17 / 2014 -15 - എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 
പെരുമ്പാവൂർ അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വെങ്ങോല 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 19 -ാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെട്ട കൊള്ളിമുഗൾ 
എസ്. സി . കോളനി കമ്മ്യൂ ണിറ്റി ഹാളിൽ ബഹു . 
എം . എൽ. എ . ശ്രീ . സാജു പോൾ അവർ ക ളുടെ 
എം . എൽ. എ . എസ്. ഡി . എഫ്. 2014 - 15 - ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 
നില വിൽ വകുപ്പ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കുഴൽ കിണ റിൽ 
1. 5 എച്ച്. പി . സബ് മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് ( ഐ .എസ്. ഐ . 
മാർക്കുള്ളത്), പൈപ്പുകൾ എന്നിവ സപ്ലെ ചെയ്ത് പമ്പിംഗ് 
മെയിൻ, വിതരണശൃംഖല , വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ച് 
പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുക- 3,44,811. 


നിരതദ്രവ്യം - 8,700 . 
ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില 


ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31 - 10 - 2014, 2. 30 മണി. 


700 + വിൽപ്പന നികുതി. 


പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കരാർ ഉറ പ്പിക്കുന്ന 
തീയതി മുതൽ 90 ദിവസം. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31-10 - 2014 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില ചെക്കായോ ഡാറ്റായോ 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ പര സ് പരം 

കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
ലഭിക്കു ന്നതും നിര തദവ്യം കെട്ടി വയ്ക്കാ ത്ത തു മായ 
ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന തല്ല . നിരതദവ്യം ജില്ലാ 
ഓഫീസർ, ഭൂജ ല വ കുപ്പ്, എറണാകുളം എന്ന പേരിൽ 
ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന്റെ കാക്കനാട് ശാഖയിൽ 
മാറാവുന്ന ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തിരസ്കരിക്കുന്ന 
തിനുമുള്ള അധികാരം ഭൂജലവകുപ്പ്, എറണാകുളം ജില്ലാ 
ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്ത മാ യിരിക്കും. ഭൂജലവകുപ്പിലെ 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ഇതു സംബന്ധമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഭൂജലവകുപ്പ്, എറണാകുളം ജില്ലാ ഓഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ 
പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലും നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്ന 
താകുന്നു. 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അ യ യ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ 
ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം വ്യക്തമല്ലാത്തതു 
മായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർ 
ഡറുകൾ വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 20 - 10 -2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല. 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


No . C2 / 8932 /2014 / MCT. 


| 24th September 2014. 


ഭൂജലവകുപ്പ് ജില്ലാ ആഫീസ്, 
എറണാകുളം, കൊച്ചി. 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ ഓഫീസർ. 


Medical Education Department 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of the following items 
required for the SATH , Medical College, 
Thiruvananthapuram . Tender should be superscribed 
tender number and addressed to The Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011 . Details can be 
had from this office on working hours till 3 .30 p . m . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(1) 


നമ്പർ സി2 / 8932 / 2014 / ജി . എം . സി. റ്റി . 


2014 സെപ്റ്റംബർ 24. 


- St . 

No. 


Tender 
No. 


Cost of tender form 
(inclusive Sales Tax ) 
Original Duplicate 


- 1 


90/2014 


1 ,050 


91 /2014 


1,050 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എസ്. എ . റ്റി . 
ആശുപ്രതിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
ക്രമ ദർഘാസ് 

( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) 
നമ്പർ നമ്പർ 

അസ്സൽ ശരിപകർപ്പ് 


922014 


1,050 


93/2014 


1, 050 


94 /2014 


1,050 


630 


- 95/2014 
96/ 2014 


420 


525 


97/2014 


1, 050 


525 


525 


98/ 2014 


1 ,050 


525 


1,050 
1, 050 
1,050 
1,050 
1, 050 

630 
- 420 
1,050 


1,050 


90 / 2014 
- 91 / 2014 
- 92 / 2014 
93 / 2014 
94/ 2014 
95 / 2014 
96 / 2014 
97 / 2014 
98 / 2014 
121/ 2014 
122 / 2014 


525 


121/2014 
122/2014 


315 


11 


1,050 


210 


525 


1, 050 


525 


1,050 


525 


1, 050 


Last date and time for sale of tender form 
30 -10 -2014 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
31 -10 -2014, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
31- 10 -2014, 3 p . m . 


525 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 10 - 2014 , 3 മണി. 


3 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour of 
The Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Kerala State , Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 20 - 10 - 2014 . No other form of 
remittance will be accepted . 


LIST OF ITEMS 


Name of Items 


Quantity 
(Nos.) 

(3) 


(2) 


1 


10000 


8 


9 


200 


1 
2 


200 


1000 


4 


1000 


Aluminium wheel Barrow 
Size Top - 80cm x 60cm bottom 
60cm x 60cm Depth - 35cm , Frame made 
of 25 x 3mm . Angled iron frame supported 
by two transwerse supports at the 
bottom , Handle made of 25mm GI pipe , 
wheels made of 30cm x 25cm Solid 
rubber wheel fixed on 25mm wheel 
Shaft with bearing , body made of 2mm 
Aluminium sheet (Aluminium diamond 
sheet) 
Artery forceps (Antirust) straight — 6 inch 
Artery forceps (Antirust) curved — 5 
Allis forceps — 16cm 
Thumb forceps Toothed ( Antirust) 
Fine 25cm 
Needle Holder (Antirust) — Long and 
thick 21cm (7 inch ) 
Dressing Scissors Medium Straight SS 
BP Handle — No. 4 
Mosquito forceps (Antirust) Straight 
6 inch 
Mosquito forceps ( Antirust) curved 
6 inch 
Bone Marrow triple biopsy set with 
needle (Jamshidi) Size 11 , 13, 14 
Chital forceps 
IV Dripstand — Stainless steel round 
type with three legs 135 — 270cm 
double narrow hook 
Hypodermic Needle 26g 12 inch 

3000 
Bone Marrow Needle Paediatric 
Size 14 , 15, 16 , 18 

10 Each 
Cheatle jar — 2 " x 7 " 
Electric Sterilizer small size 
16 " x 8" x 4 " 
Electric Sterilizer medium size 
24 " x 12" x 6 " 
Oxygen stand B type 
Oxygen resiuciation set new born 
(Ambu bag) — 500ml 
Oxygen resiuciation set new born 
(Ambu bag) — 100ml 
Oxygen resiucitation ( Adult ) 
Steel Basin — Large 
Syringe and Needle destroyer (Electric) 


Tender No. 90 / 2014 

[No . C2/8932 /2014 /GMCT] 
Disposable gown — Sterile 

Tender No . 91/ 2014 

[ C2/8932( 1)/ 2014 /GMCT] 
Utility Gloves Medium 
B . P. Bulb 
Three way stop cock with 
extension tubing 100 cm 
Three way Stop cock with extension 
tubing 50 cm 
Three way stop cock with extension 
tubing 25 cm 
Three way stop cock with extension 
tubing 10 cm 
ECG Paper Bpl 108 T digital 
Rexin covers for Mattress 
ICD Bottle ( chest Drainage set with 
markings — 500ml) 
Practo Clysis Enema 
Adhesive Bandage 10cm x 4mt 
Oxygen Mask (Paediatric ) 
Oxygen Mask (Adult) 
Veterinary Gloves long 
Disposable Syringe — 50CC 
Nebulization Mask (Paediatric ) 


1000 


1000 
2000 


7 . 


200 


50 


10 


1000 


100 


11 
12 


1000 


1000 


14 
15 
16 


1000 
5000 
1000 


Tender No. 92 /2014 


26 


1 
| 2 


[No. C2/8932 (2 )/2014 /GMCT ] 
Dispo . Apron — Long Size 
Dispo. plastic sheet 


25000 
25000 


Tender No. 93/2014 


200 


Tender No . 94 /2014 

[No. C2/8932 ( 4 )/2014 /GMCT] 
B . P. Apparatus with cuff — ISI 
Laryngoscope with 4 blade — Adult 
matfinish 
Laryngoscope with 3 blade — Paediatric 
matfinish 


1 
2 


[No. C2/8932 (3 )/2014 /GMCT] 
Tailoring Scissors — Brass handle 
Small Scissors — SS 


3 


100 


8 


10 


Thermometer — Digital type 
Thermometer - Ordinary 
Oxygen key with spanner 
Sim ’s speculam — SS 
Cusco s speculam (large , medium )- SS 
Kidney Tray SS — Medium 
Kidney Tray SS - Large 
Kidney Tray SS — Small 


Choke Electronic — 40w 
Torch Light — 3cell 
Electric Starter 
Laryngoscope Bulb 
T5 Tube ( slim type) — 28w 
Bulb Holder 
Sterilizer Coil — 2000w 
T5 Choke 


400 
100 
1000 
250 
100 


8 


12 
13 
14 
15 


10 


Tender No. 95 /2014 

[No. C2/8932 (5 )/2014 /GMCT ] 
Complex Formulations of stabilized 
H , O , 11 % w /v with 0 .01 % w /v 
Silver Nitrate Solution — 01 Litter jar 
Liquified phenol — 500ml bottle 
Carbolic Acid 
Chlohexidine cetrimide — Bottle 
500ml 


200 Litter 


N 


1000 bottle 


w 


100 bottle 


Tender No. 121/ 2014 

[No. C2/8932(9)/ 2014/GMCT] 
Caesarean kits 

2500 
(i) Dispo Delivery kit (for C section ) 

Abdominal sheet , 150 x 100cms, 
Sunlace , not less than 70 GSM , 2 Nos. 
Double layered mat (absorbent 
material on both sides ) with 
transversely oral off centered 
hole ( 25 x 15cm ) edges of the 
hole secured to prevent leakage 
of gel 60 x 90 cms 

1 No. 
( iv ) Sterile dispo . Gown 

1 No. 
(v ) baby sheet 60 x 60 cm fully 
absorbent 

1 No . 
Maternity under mat with absorbent 
pad of size 60 x 90 cm on one side- 1 No. 
(Should be kept seperately 

from the above items) 
( vii) Plastic Apron — 140 x 100 cm - 1 No. 


Tender No. 96 /2014 

[No. C2/8932(6 )/ 2014 /GMCT] 
Mopping cloth Large 75cm x 75 
Mopping stick - Metal 
Brooms (Coconut palces ) 


1 
2 
3 


1000 


50 


3000 


500 


2 


Tender No . 97/2014 

[No. C2 /8932 (7)/2014 /GMCT] 
Plastic Mug 
Plastic Bucket with lid 20L 
Plastic Basin Steel (Large) 
Plastic Bucket with lid — 50L 
Shaving set ( Disposable ) 
Shaving Set S .S . 
Chappal Size _ 6 
Chappal Size — 7 
Chappal Size 8 
Dispensing cover (Brown Colour) 
100 no s unit 18 x 12cm 
Dispensing cover (Brown Colour) 
100 no s unit 14 x 10cm 


200 
200 
100 
2000 
200 
100 
300 
200 


50000 


Tender No. 122 /2014 

[No. C2/8932 (10)/2014 /GMCT] 
Delivery kits 

3000 
1. Dispo Delivery kit (For normal 

delivery ) 
(1) Hand towels 40 x 40cm fully 

absorbent, Sunlace , not less 
than 70 GSM 

2 Nos. 
(ii) Plastic Apron 140 x 100 cms — No. 
( iii ) maternity under mat with tall 

60 x 145 cms (absorbent pad 
60 x 90 cms and tapered fluid 
collection pouch 60 x 35 cms 
as drawing given below ) 

1 No. 
sterile Dispo . Gown 

1 No. 
(iv ) Maternity under mat with 

absorbent pad of size 60 x 90cms 
on one side 

1 No. 
(v ) Abdominal 

Sheet 100 x 80 cms not less 
than 50 GSM 

1 No. 
(vi) Baby sheet 60 x 60 cms fully 
absorbent 

2 Nos. 
(vii ) FD Tag 

1 No. 


50000 


1 


800 


2 


500 


3 


Tender No. 98 /2014 

[No. C2/8932 (8 )/2014 /GMCT ] 
Tube light— 40w 
Bulb — 60w 
CFL Bulb - 18W 
Battery Big 
Battery Small 
Battery AA Type very small 
Electric Heater — 2000w 


300 
1500 
2000 
500 


7 


നമ്പർ സി1/ 16222 ( 5 ) / 2014 / ജി. എം . സി. റ്റി . 2014 സെപ്റ്റംബർ 19 . 


Sl. 
No. 


Tender No. and details 
of items with quantity 


Cost of tender form 

(vat inclusive ) 
Original Duplicate 


1 


735 


420 


| 133 /2014 BOD Incubator 
1 No. 


-- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മൈക്രോബയോളജി 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക്ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കു മുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


2 


420 


210 


134 /2014 — Air Sampler with 
remote control — 1 No . 
135/2014 ELISA washer = 
| 1 No. 


3 


- 


420 


210 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
നമ്പർ സാധാനങ്ങളുടെ 

അസ്സൽ ശരിപകർപ്പ് 
പേരും എണ്ണവും 


- 


735 


735 


420 


1 133/ 2014 - ബി. ഒ. ഡി. 

ഇൻകുബേറ്റർ 1 
- 134 / 2014 - എയർ സാബ്ളർ 
വിത്ത് റിമോട്ട് 
കൺട്രോൾ 1 


Last date and time for sale of tender form 
30 -10 -2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
31 -10 -2014, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender 
31 - 10 - 2014, 3 p . m . 


420 


210 


3 135 /2014 - എലിസാവാഷർ 1 


420 


- 


210 


ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 10 - 2014, 3 മണി. 


Tender forms can be had from the office the 
Principal, Medical College, Trivananthapuram - 11 upto 3 p . m . 
on working days. Tender forms will be sent through post 
if required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 each ) is sent by way of Money Order in 
favour of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State, Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 
15 - 10 - 2014 . No other form of remittance will be accepted . 

TENDER SCHEDULE 


ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31- 10 - 2014, 2.30 മണി. 


- ദ ർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31 - 10 -2014 , 3 മണി. 


- 1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2 . The rates should be inclusive of sales tax , and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 30) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡറായോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ 
അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്താടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 10 - 10 - 2014 - ന് മുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ച് കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


3. Advance payments conditions will not be 

considered. 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances . 
5 . Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


No. C1/16222(5 )/2014/ MCT. 


19th September 2014. 


Sealed competitive tenders in the prescribed 
form are invited for the supply of the following items 
for Microbiology Department in Government Medical 
Colleges at Thiruvananthapuram . Tender should be 
superscribed as tender number and addressed to The 
Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on 
working hours till 3. 30 p . m . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non -judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7 . Earnest Money Deposits (One Percentage) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 
Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 
their tenders. 


13. 


9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances. 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 
selection . 


Should be supplied with online pure sine wave 
UPS of sufficient capacity with minimum 30 minutes 
back up time and dust cover. 
Should have safety certificate from a competent 
authority CE /FDA (US) STQC CB certificate/STQC S 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . Copy of the 
certificate / test report shall be produced along with 
the technical bid . 


13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 


14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenders. 
15. Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification confirms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tenders will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18 . More details can be had from this office on 

working hours. 
19 . Amount quoted should be in Indian Rupees. 

Elisa Washer 
1. Should have capability to wash U or V bottomed 

micro plates or 8 or 12 well strip plates . 
Should have 8 and 12 way manifold . 
Should have 75 wash programs or more. 
Should have programmable washing time, volume 

and soaking time. 
5 . Should have up to 9 wash cycles . 

Should have continuous operating cycle . 
7. Should have residual volume less than 2hl. 

Should have removable and autoclavable plate 
carrier. 
Should have in -built vacuum and dispensing 
pumps to ensure accurate and quite washing . 
Should have 2 liter capacity waste bottle with 
bottle full alarm . 


Air sampler 
Technical Specifications : 

1. Input Supply: 230 VAC , 50Hz, 1Ph . 
2 . Dimension : 210 x 110 x 220mm (W x D x H ). 
3. Case : Powder Coated Aluminum housing. 
4. Sampling head : 90mm head : Autoclavable anodised 

aluminium head , with 380 holes ( Ø 1mm ) 
5. Plate support: Autoclavable anodised aluminium 

plate support for 90mm + 2mm plates. 
Description 

: Air petri mark III 
Particle mechanism capture : Sieve impaction 
Sampling volume (max ) : 1600 Liters 
Time to sample 3 1,000L (1m ) : 10 min . 
Flow rate 

: 100 Litres/min 
Water loss after 3 sampling (1m ) : 10 % 
Particle diameter cut-off sized 50 : 1.3um 
Perforation diameter 

: 1 mm 
No. of perforations 

: 340 
Agar volume 

: 20 ml 
Weight (+ 0.1kg ) 

: 3.85 kg . 


BOD Incubator 


Specifications: 
Ventilation and Control 
• Forced ventilation by Peltier fan . 

Adaptive multifunctional digital PID -microprocessor 

controller with high - definition TFT-colour display. 
• Self-diagnostics for fault analysis. 
• 1Pt 100 sensor DIN class A in 4 -wire -circuit. 

Parameters adjustable on Control COCKPIT : 
temperature (Celsius or Fahrenheit), programme 
time, time zones, summertime/wintertime. 
Setpoint WAIT function -the process time does not 
start until the set temperature is reached . 
Setting of languages on Control COCKPIT : German / 
English /Spanish French . 


Should have 2 liter bottle for rinse and wash 
bottle. 
Should work with input 200 to 240Vac 50 Hz 
supply . 


ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31- 10 - 2014 , 2. 30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31- 10 -2014 , 
3 മണി. 


Resolution of display for setpoint and actual 
temperature values 0 . 1°C . 
Calibration facility directly at Control COCKPIT for 

three freely selectable temperature values . 
• Programme stored in case of power failure . 
• Incl . works calibration certificate for + 10 °C) 

- and + 37 °C. 
Over temperature Protection 
• Adjustable electronic over temperature monitor and 

Mechanical temperature limiter. 
Texturned Stainless Steel Casing 

• W x h x d: 585 x 787 x 604 mm 
• Fully insulated stainless steel door with 2 - point 

- Locking (compression door lock). 
• Inner glass door. 

• Rear zinc -plated steel. 
Interior - Heating Concept 

• Wx h x d: 400 x 400 X 330 mm, 531. 
• Energy - saving Peltier heating- / cooling system 

Integrated in the rear (heat pump principle). 
• 1 stainless steel grid . 
Heating and cooling system 
• Energy - saving Peltier heating -/cooling syatem 

Integrated in the rear (heat pump principle ). 
Temperature Range 

• From 0°C to + 70°C 
Voltage / Power Rating 

• 230V ( +/-10 %), 50/ 60 Hz. 
• Ca. 175W ca . 125W (during heating and cooling). 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 15 - 10 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C1/ 4922 ( 2)/2013/ MCT. 23rd September 2014. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items for 
Micro Biology Department, Government Medical College 
at Thiruvananthapuram . Tenders should be superscribed 
as tender numbered and addressed to The Principal, 
Medical College, Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details 
can be had from this office on working hours till 3.30 p . m . 

| Tender No . and Name of items with Quantity 
139 /2014 — Fully Automated Electrophoresis System with 
Densitometer ( Specifications attached separately) - 1 No. 
Cost of tender form ( inclusive of VAT): 

Original " 2 ,100 . 
Duplicate - 1 ,050 . 


നമ്പർ സി1- 4922( 2)/ 2013/ ജി. എം. സി. റ്റി. 2014 സെപ്റ്റംബർ 23. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോ 
ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കു മു ൻ പ് 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 
എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും സാധനങ്ങളുടെ പേരും എണ്ണവും 
139/ 2014 - ഫുള്ളിആട്ടോമേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് സിസ്റ്റം 
വിത്ത് ഡെൻസിറ്റോമീറ്റർ - 1. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 2,100. 

ശരിപകർപ്പ്- 1,050. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 30 - 10 - 2014, 3 മണി. 


Last date and time of sale of tender form — 30 - 10 - 2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
31 - 10 -2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender 
31- 10-2014 , 3 p. m. - 

Tender forms can be had from the office the 
Principal, Medical College, Thiruvananthapuram-11 up to 3 
p. m . on working days. Tender forms will be sent through 
post if required provided due amount with sufficient 
postage charge ( . 50 ) is sent by way of Money Order 
in favour of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 15 - 10 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


TENDER SCHEDULE 


18 . More details can be had from this office on 

working hours. 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


1. The period for which the rates to be in firm 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 
otherwise the tender will be rejected . 


3. Advance payments conditions will not be 

considered . 


4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessery ) neatly typed . 
Manuscripts should be avoided as far as possible . 


6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for, can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College, 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders . 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 
10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
11. Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 


Fully Automated Electrophoresis 

System with Densitometer 
Specifications: 

All working station in built - Integrated system 
Samplin station for loading 4 /8 sample per run 
8 Independent sample probe 
Mono test capability with reusable gel 
Automated sample pick up 
Auto rinsing for zero carry over 
Pre- configured work station 
Option for on board reagant 
Modular and flexible reagent rack 
No separate power pack required 
No preparation of gel strips 
No reagent preparation 
Mono block migration chamber with carbonium 
electrode 
No adjustment of voltage time temperature & current 
(Automatic ) 
Automated transfer of gel by high precision 
Robotic arm 
Faster migration 
Instrument controlled staining and destaining steps 
Instrument controlled incubation and drying steps 
Automated built in channel densitometer 
Automated integrator and data management 
In built LCD display , key board and computer 
Online monitoring of all processes 
Print out of patient results 
Patient data storage facility 
Customizable reporting facility 
3 years warrenty AMC for 5 years 
Reagents for 1000 Nos. of serum protein 
Electrophoresis and 100 Nos. of Hb Electrophoresis . 


12. For Medicines , Surgicals and Materials , samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13. Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary . 
14 . The undersigned reserves the right to reject any 

tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers. 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conforms 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or their authorized representatives 
who may present at the time. They should have 
valid authorization letters. 


(4 ) 


MMIS M12- 12246 (9)/ 2014 /290.MI. 21. 2014 omnipoonud 26. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫോളജി 
വിഭാഗത്തിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർ ഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
COOmso . 


LIST OF ITEMS 
T. No. 140/2014 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇന ത്തിന്റെ പേരും എണ്ണവും 
140/ 2014 - പോർട്ടബിൾ വെന്റിലേറ്റർ - 1. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,050 . 

ശരിപകർപ്പ് 525. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 -10 - 2014, 3 മണി. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31- 10 - 2014, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 31- 10 -2014 , 
3 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 20 - 10 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദ ർ ഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
No. C2/12246(9 )/2014/ MCT. 26th September 2014. 

Sealed competitive tenders in the form prescribed 
are invited for the supply of the following items required 
for the Nephrology Department, Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tenders should be 
superscribed as tender numbers and addressed to The 
Principal , Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3.30 p . m . 

Tender No . and Name of items with Quantity 
140 /2014 - Portable Ventilator, Specification 
attached — 1 No. 
Cost of tender form (inclusive of VAT ): 

Original - 1, 050 . 

Duplicate = 525. 
Last date and time of sale of tender form — 30 - 10 -2014 , 
3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
31- 10 - 2014, 2 .30 p . m . 

Opening date and time of tender form 
31 - 10 - 2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( * 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011 . Money 
Order should reach this office on or before 20 - 10 - 2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


Portable Ventilator 
1 . Ventilation modes : 

• Volume Controlled mode 
• Pressure Controlled mode 

Assistant Controlled mode 
• SIMV (VC ) 
• SIMV (PC ) 

Pressure Support 
• Pressure Support 

- • CPAP and PEEP 
- 2. CPAP and PEEP 

• Tidal volume-100 -2000 ML (Adult patient ) 

• Respiratory rate -0-60 BPM 
- • Inspiratory Pressure - 4- 50cm H , O . 
• Oxygen Concentration -21- 100 % 

Audible alarms for low pressure, low apnoea low 

power high -pressure . 
3 . Standard Accessories (with each machine ): 
• Patient circuit (Adult)- 1 complete set 

02 pressure Regulator-1 No . 

Hose for 02 connection -5 mts . 
• Test lung- 1 No . 

Pin index cylinder with all accessories to operate 
- the ventilator. 

Should be supplied with O2 pressure regulator 

- with 5 meter hose (conversion kit) 
4 . Power Source 

• 220/ 240 V Ac 50 Hz supply. 
• Internal battery (maintenance free ) with 2 .5 hours 

minimum operating 
5 . Mounting - Provision for mounting on trolley & 

bedrail. 
6 . Should have safety certificate from a competent 

authority CE/ FDA ( US)/STOC ( B ) certificate/ STOCS 
certificate or valid detailed electrical and functional 
safety test report from ERTL . 
Should be single hose ventilator for easy operation 

during transport. 
- 8. Should have automatic trigger setting facility for easy 

and faster management of trigger setting . 
9 . Should be electrically driven to prevent wastage of 

gases and to avoid dry run . 
10 . Should provide one box of Limbo Circuit should be 

supplied along with the machine. 
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നമ്പർ സി2 - 20481/ 2014/ ജി . എം. സി. റ്റി. 2014 സെപ്റ്റംബർ 29. 

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് 
നമ്പരോടുകൂടി നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുൻപ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം- 695 011 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർ ഘാസ് നമ്പരും സാ ധ ന ങ്ങ ളുടെ പേരും 
141 / 2014 - എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 630. 

ശരിപകർപ്പ് - 315. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 10 - 2014, 3 മണി. 


Last date and time of receipt of tender form 
31-10 - 2014, 2.30 p. m . 

Opening date and time of tender form 
31 -10 - 2014 , 3 p . m . 

Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charge 
( - 50) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 20 - 10 -2014 . 
No other forms of remittance will be accepted . 

Extension of Medical gas outlets (Isolation 

ICU -Department of Medicine, MCH ) 
| 1 . Number of outlets: 

| (a) Oxygen outlets with flow meters and key - 6 Nos . 
(b) Vacuum outlets with ward vacuum unit, key and 

tubing - 6 Nos. 
2 . Providing of pipe lines using annelid copper (bearing 

ISI mark ) for supply of oxygen and vacuum . 
3 . Medical gas pipe line system consisting of 15 mm X 

0 .9 distribution pipes (300 mtrs ). Appropriate size of 
riser 22 mm x 0.9 pipes (100 mtrs) should be used to 
ensure the sufficient pressure / vacuum . Sufficient 
numbers of Isolation valves (6 Nos. ) should be 

provided to operate the system independently . 
4 . Colour coding of the pipe lines should be done as 

per recognized standards. 
5. Installation , calibration , testing and commissioning of 

all the items will be under the scope of the work . 
- 6. Warranty - One year. 


ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31- 10 - 2014 , 2 .30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 31- 10 - 2014, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയക്കുന്ന 
തിനുവേണ്ട തുക ( 50 ) അധികമായി അയക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാ സ് ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്രപത്രങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ 
അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ഓഫീസിൽ 20 - 10 - 2014 - ന് മുൻ പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ച് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Govt. Medical College , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


No. C2/20481/2014/ GMCT. 29th September 2014. 

Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of the following items required 
to the Department of Medicine , Government Medical 
College , Thiruvananthapuram . Tenders should be 
superscribed as tender numbers and addressed to 
The Principal, Medical College , Thiruvananthapuram , 
Pin -695 011. Details can be had from this office on working 
hours till 3 .30 p . m . 

Tender No. and Name of Equipment 
141/2014 — Extension of Medical Gas outlets . 
Cost of tender form ( inclusive of VAT): 

Original — 630 . 
Duplicate - 315 . 


നമ്പർ സി - 3213/ 2014 / ഡി. സി. കെ . 2014 സെപ്റ്റംബർ 19. 

കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു 
കളിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെപ്പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ കോട്ടയം ഡെന്റൽ കോളേജ് 
ആഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത വില കൊടുത്ത് നേരിട്ടു 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ വേണ്ടവർ 
ഓരോ ടെണ്ടർ ഫോമിനും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയോടൊപ്പം 
- 50 തപാൽ ചാർജ്ജും പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് ഡെന്റൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കണം. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ 
മുഖാന്തിരമോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധനങ്ങളുടെ 
വിശദാംശങ്ങൾ, ടെണ്ടറിന്റെ പൊതു വ്യവസ്ഥകൾ മുതലായവ 
ടെണ്ടർ ഫോമിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊരു ടെണ്ടറും 
ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിന് പിൻ സിപ്പാളിന് 
അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 


Last date and time of sale of tender form — 30 - 10 - 2014 , 
3 p . m . 


ടെണ്ടർ ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും കാണിച്ചിരിക്കണം. ടെണ്ടർ 

ഫോമിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 
| ക്രമ ഫയൽ 

ദർഘാസ് നമ്പരും 
നമ്പർ നമ്പർ 

ഇനത്തിന്റെ പേരും 
1 C /3213/14/DCK 29/2014 സി. ഡി. മെറ്റീരിയൽസ് 
2 C/3214/ 14/DCK 30 /2014 ഡെന്റൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ്-I 


3 C/ 3215 /14 /DCK 31 /2014 - എൻഡോ ആൻഡ് ഒ. എം .ആർ. 

മെറ്റീരിയൽസ് 
4 C/3216/14/DCK 32/ 2014 ഓറൽ പതോളജി, എൻഡോ 

ആൻഡ് ഓർത്തോ മെറ്റീരിയൽസ് 
5 C /3217 /14 /DCK 33 / 2014 - ഓർത്തോ ഇൻസ്ട്രമെന്റസ് 
6 C/3218/ 14/DCK 34 /2014 ഓർത്തോ, ഒ. എം .എഫ്.എസ്. 

ആന്റ് പെരിയോ മെറ്റീരിയൽസ് 
7 C/ 3219 /14 /DCK 35/ 2014 ഓർത്തോ, ഒ . എം .ആർ. 

ഒ. എം .എഫ്.എസ്. ആന്റ് പെരിയോ 

മെറ്റീരിയൽസ് 
8 C/3220 /14/DCK 36/ 2014 -പീഡോ ആന്റ് സി. ഡി. 

മെറ്റീരിയൽസ് 
9 C/3221/14/DCK 37 /2014 - പി. എച്ച്. ഡി. ആന്റ് പീഡോ 

മെറ്റീരിയൽസ് ആന്റ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് 
10 C/3222/14/DCK 38 /2014 - പ്രോതോ മെറ്റീരിയൽസ്-I 
11 C/3223/14/DCK 39 / 2014 - പ്രോതോ മെറ്റീരിയൽസ്-II 


Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender form . Duplicate tender forms can be obtained on 
additional payment per copy . The tender form is not 
transferable and cost is not refundable . The undersigned 
reserves the right to cancel the tender at any time partially 
or completely without specifying any reason . 

Tender form will also be supplied to the firms by 
Registered Post subject to cash payment by Money Order 
inclusive of Postal Charges - 50 . Money Orders will be 
accepted only up to 25 - 10 - 2014. 
Si . File 

Tender No . and 
No. No . 

Name of the Items 
- 1 C /3213/ 14/DCK 29/2014 CD Materials- I 

2 C/3214/ 14/DCK 30/2014 - Dental Instruments-I 
3 C / 3215 /14/DCK 31/2014 _ Endo and OMR 

Materials 
4 C /3216 / 14 /DCK 32/2014Oral Pathology, Endo 

and Ortho Materials 
5 C/ 3217/14/DCK 33/ 2014 Ortho Instruments 
6 C/ 3218/14/DCK 34/2014 Ortho, OMFS & Perio 

Materials 
7 C / 3219 /14/DCK 35 /2014 _ Ortho , OMR , OMFS 

and Perio Materials 
- 8 C/3220/14/DCK 36/2014 - Pedo and CD Materials 
9 C /3221/ 14 /DCK 37 /2014 — PHD and Pedo Materials 

and Instruments 
10 C /3222/14/DCK 38/ 2014 - Prostho Materials I 
11 C /3223/14/DCK 39 / 2014 - Prostho Materials I 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,050. 

മണിയോർഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
25 - 10 - 2014. 


Cost of tender form — 1,050 for each . 

Last date of receipt of Money Order 
25- 10 -2014. 

Last date and time of sale of tender form 
10 - 11- 2014, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender - 11 - 11 - 2014, 
- 3 p . m . 

Date and time of opening tender — 12 - 11 - 2014 , 
11 a . m . for Sl. Nos. 1 to 5 , 13 -11- 2014, 11 a. m . for Sl. Nos. 
6 to 11 . 


- ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 10 - 11- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 11- 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- കമനമ്പർ 
1 മുതൽ 5 വരെ 12 - 11 - 2014 , 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 6 മുതൽ 11 
വരെ 13 - 11 - 2014 , 11 മണി. 
No. C/3213/ 2014/DCK . 

19th September 2014 . 
Sealed tenders are invited for the supply of the 
following materials for the Various Departments in 
Government Dental College, Kottayam . 

The tender should be superscribed Tender 
No. ......... due on ....9 - 2014 and addressed to the Principal, 
Government Dental College, Kottayam . Belated tenders will 
not be accepted . The tenders will be opened at 
Government Dental College , Kottayam on 11- 11 - 2014 and 
12 - 11-2014 at 11 a . m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who are 
present at that time. 


Govt. Dental College, 
| Kottayam. 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 
നമ്പർ എസ്3 /7206 / 2014/ എം . സി . സി . 2014 ഒക്ടോബർ 4. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മെഡിസിൻ 
വിഭാഗത്തിലേക്ക് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേറ്റർ - 2 എണ്ണം 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ 
അവരുടെ അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ്. 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). " 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 


Intending tenderers may obtain tender form from the 
undersigned on cash payment during office hours i. e., 
10 a . m . to 3 p . m . upto 10 - 11 - 2014 . Cheques, Drafts , 


4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ്ര വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

( ചു രു ങ്ങി യത് 5 വർഷം) നിര ക്കു ക ൾ വെവ്വേറെ 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ സാധന 
സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


- 5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല . 
No. S3 /7206/2014/ MCC. 


4th October 2014 . 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the Manufacturers or Authorized dealers 
for the supply of Non Invasive Ventilator ( 2 Nos.) to the 
Department of Medicine, Medical College, Kozhikode. 


1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടും കൂടി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപ്പത്രം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യ സമ്മതപത്രത്തിന്റെ 
മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിൽ അ നു ബ ന്ധ മായി 
ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികു തികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
കട ത്ത് , ഇൻഷ്വറൻസ്, ക യ റ്റി റക്ക്, യന്ത സാ മ ഗി കൾ 
സ്ഥാപിക്കൽ, കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെലവുകൾ ദർഘാസുകാരൻ 
സ്വയം വഹി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . തുക നൽകു ന്നത് ഇന്ത്യൻ 
രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം 
മറ്റ് ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർ ഘാ സു കൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ 
ഒഴികെ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

- മേലെഴുത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ എസ്3- 7206 /14 / എം . സി. സി. 
മെഡിസിൻ വകുപ്പിലേക്ക് നോൺ ഇൻവേസീവ് വെന്റിലേറ്റർ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്. 

അടങ്കൽ തുക - 4 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം-- 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - " 840. 

തപാൽ വഴി - 890. 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ തപാൽവഴി വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതി- - 23 - 10 - 2014 . 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ നേരിട്ട് വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 29- 10 -2014 വൈകിട്ട് 3.30 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 30- 10 - 2014 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
30 - 10 - 2014 രാവിലെ 11.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു 
മുള്ള മേൽവിലാസം - പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
കോഴിക്കോട്- 8. 


Tender forms and details can be obtained from the 
Office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode during working hours ( Phone : 0495 - 2350212 ). 
Tender should be superscribed with tender number as 
specified below . The tender should be submitted along 
with an agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 
" 100 and EMD @ 1 % of quoted price. Stamp Paper will 
be supplied to the firm outside Kerala , on request along 
with remittance of ` 150 ( - 100 towards the cost of 
stamp paper and 50 as incidental charge) by money 
order taken in favour of Principal, Medical College , 
Calicut. Specimen copy of the agreement is annexed with 
the tender form . 

Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
Insurance, loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be borne by the tenderer. 
Payment also will be made in Indian Rupees . 


The tender without required Earnest Money Deposit, 
agreement and not satisfying other tender conditions are 
liable to be rejected without further notice . Tender form is 
not transferable. Cheque , Draft, Postage Stamps etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms. 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tender will be opened as detailed 
below . Belated tender will not be accepted . 
Superscription — Tender No. S3 -7206 / 2014 /MCC for the 

supply of Non Invasive Ventilator to the Department of 
Medicine . 
| Estimated Cost - 4 Lakhs. 
Cost of tender form - 840 . 

- By Post - 890. 
Last date and time of sale of tender forms by 
| Post - 23 -10 -2014, 3.30 p. m . 

Last date and time of sale of tender form 
29 -10- 2014, 3 . 30 p . m . 

Due date and time of receipt of tender 
30 -10 -2014, 11 a. m . 


- വില നിരക്ക് പാബ ല്യ ത്തി ലി രി ക്കുന്ന തീയതി 
31- 3 - 2015. 


നിബന്ധനകൾ 


- 1. നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നുള്ള കൈപുസ്തകം ( ത ന ത് ) 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ആ വ ശ്യ പ്പെ ടുന്നപക്ഷം ദർ ഘാ സു കാ രൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ ന യ് ക് 

വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം. 


Date and time of opening of tender — 30 - 10 - 2014 , 
11.30 a . m . 

Date up to which the rates are to be firm — 31 -3 -2015. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form — Principal , Medical College , Calicut, Kerala , 
Pin -673 602. 


SPECIAL CONDITIONS 
1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 


2 . The firm should be arranged demonstration at his 

own cost, if requested . 


3. Warranty : minimum 2 years. 
4. AMC and CAMC : minimum 5 years . AMC and 

CAMC rate (to be mentioned separately ) will be 

considered for selection if necessary . 
5 . No advance payment will be made . 


Office of the 
Govt. Medical College , 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Principal. 


